4. 


ÓZEF LER 


majster szewski 


przeżywszy lat 40, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony 


św. Sakramentami, zmarł dnia 25 lutego 1913 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przy- 

jaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się 

we czwartek dnia 27 b. m. o godzinie 3 po poł. z domu przedpogrzebowego 
na cmentarzu krakowskim. 


dekład pogrzebowy „Kasy pogrzebowej” w Krakowie, ul. Zwierzyniecka L. 34. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 
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